عملية تثبيت القرنية المخروطية مع دكتور عيون 


تعتبر الفكرة الأساسية من علاج القرنية المخروطية هو إيقاف زيادة التحدب والتغيير في شكلها وتحولها إلى الشكل 
المخروطي الذي يؤثر على جودة الرؤية ووضوحهاء وهذه هي الطريقة التي تعمل بها عملية تثبيت القرنية المخروطية التي 
تتم بالأشعة فوق البنفسجية لتقوية الروابط الضعيفة في القرنية و وقف بروز القرنية وتحدب شكلهاء فكيف تتم؟ 


كيف تتم عملية تثبيت القرنية المخروطية؟ 
عملية القرنية المخروطية يجب أن يسبقها عدد من الفحوصات والفحص والتصوير الدقيق للقرنية وتحديد الطريقة المناسبة 
لعلاج اقرغ المكروطية في سال انتعر ان دون خاء تمر عة القت بالخطوات الكالية: 


- التخدير الموضعي بواسطة القطرة في العين لمنع الشعور بالألم 

- إزالة الطبقة السطحية للقرنية ثم يبدأ وضع قطرات من الريبوفلافين لمدة نصف ساعة 

- تعريض العين للأشعة فوق البنفسجية التي تعمل على تكوين روابط بين خلايا القرنية لزيادة قوتها ووقف تحدبها 

- زراعة عدسة لاصقة على الطبقة الخارجية للقرنية للمساعدة على التئام الجرح بشكل أسرع وحماية القرنية وتوفير 
شعور بالراحة للمريضء وتظل تلك العدسة في العين لمدة أيام يتم إزالتها بعد ذلك في الموعد الذي يحدده الطبيب 

- يصف الطبيب بعض القطرات التي تساعد العين على التحسن 


مع دكتور_عيون في مصر 


